REPÚBLICA DE ANGOLA 
MINISTERIO DA SAUDE 


COMUNICADO DE IMPRENSA 


O Ministério da Saúde, vem por este meio comunicar que a partir de amanhã, 
dia 29 de Abril de 2020, iniciará a colheita de amostras para a COVID-19 aos 
passageiros provenientes de países com circulação comunitária que ainda não 
tenham sido testados. 


Para o dia 29 de Abril, está prevista a colheita de amostras dos passageiros dos 
voos: 


1) DT 651, do dia 17 de Março de 2020 de Lisboa-Luanda, das 14h às 
16h30, no Hospital Américo Boavida, com a seguinte programação: 


e Dafilala26, das 14 às 15h00 
e Dafila31 a 53, das 15 às 16h30 


2) DT 653, do dia 17 de Março de 2020 de Lisboa- Luanda, das 14h às 
16h30, na Escola Nacional de Saúde Pública, próximo ao Kero do 
Morro Bento e da Clínica Mutiperfil. com a seguinte programação: 

e Dafila 1 a 26, das 14 às 15h00 

e Dafila31 a 53, das 15 às 16h30 


Para o dia 30 de Abril, está prevista a colheita de amostras dos passageiros dos 
voos: 
1) DT 655, do dia 17 de Março de 2020 de Lisboa- Luanda, das 8h às 
11h30, no Hospital Américo Boavida, com a seguinte programação: 
e Dafila 1 a 26, das 8 às 9h.30 
e Dafila31 a 53, das 9h30 às 11h30 


2) DT 653, do dia 18 de Março de 2020 de Lisboa- Luanda, das 8h às 
11h30, na Escola Nacional de Saúde Pública, próximo ao Kero do 
Morro Bento e da Clínica Mutiperfil, com a seguinte programação: 

e Dafila 1 a 26, das 8 às 9h.30 

e Da fila 31 a 46, das 9h30 às 11h30 


Para o dia 1 de Maio, está prevista a colheita de amostras dos passageiros dos 
voos: 
1) DT 653, do dia 18 de Março de 2020 de Lisboa-Luanda, das 8h às 
11h30, no Hospital Américo Boavida, com a seguinte programação: 
e Dafila 1 a 26, das 8 às 9h.30 
e Da fila 31 a 46, das 9h30 às 11h30 


2) DT 651, do dia 19 de Março de 2020 de Lisboa-Luanda, das 8h às 
11h30, na Escola Nacional de Saúde Pública, próximo ao Kero do 
Morro Bento e da Clínica Mutiperfil, com a seguinte programação: 

e Dafila 1 a 26, das 8 às 9h.30 

e Dafila31 a 53, das 9h30 às 11h30 


Para o dia 2 de Maio, está prevista a colheita de amostras dos passageiros do 

voo: 

1) DT 7481, do dia 21 de Março de 2020 do Porto- Luanda, das 8h às 
11h30, no Hospital Américo Boavida, com a seguinte programação: 

e Dafila 1 a 26, das 8 às 9h.30 

e Dafila31 a 53, das 9h30 às 11h30 


Oportunamente, outras áreas e locais serão anunciadas conforme a programação 
previamente elaborada de formas a cobrirmos toda a população exposta. 
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